Ks. MICHAL KOLO! 


Poddziekani dekanatu Niepotomickiego, proboszcz w Gdowie, 


po długich a ciężkich cierpieniach, zaopatrzony św. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 25 lipca 1904, przeżywszy lat 51, kapłaństwa 22. 
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Wyprowadzenie zwłok do kościoła parafialnego w Gdowie nastąpi we wtorek 
o godz. 6 po południu, a pogrzeb odbędzie się we środę rano. 


